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大 劣 按 蚊 交配 和 产 卵 时 间 的 实验 室 观察 
黄 复生 闹 胃 书 陈 福 珍 葵 ” 冲 * 刘 连 珠 


《第 三 军医 大 学 寄生 虫 学 教研 室 ,重庆 ) 


大 劣 按 蚁 (dnopAeles ai Peyton 名 Harrison，1979) 是 东南 亚 和 我 国 海南 岛 山林 地 区 的 重要 传 : 
痉 媒 介 ,其 生物 学 特性 已 有 较 多 文献 报道 。 但 由 于 大 劣 按 蚊 是 墅 林 蚊 种 , 分 布 和 栖息 于 山区 森林 中 , 所 
以 较 难 在 自然 界 中 观察 到 该 蚁 的 交配 和 产 卵 行为 ， 我 们 在 实验 室 建 立 大 劣 按 蚊 自 然 交 配种 群 之 后 ， 对 - 
该 蚁 的 交配 , 产 煞 时 间 进 行 了 观察 ,这 对 症 疾 的 流行 病 学 研究 和 媒介 的 防 制 有 一 定 的 参考 价值 。 

材料 与 方法 

玉 种 ”天 劣 按 蚊 用 我 室 建 立 的 自然 交配 繁殖 种 人 群 。 

饲 状 条件” 本 实验 用 大 旷 竹 (50 X 50 x 100cm) 自然 交配 第 52 一 53 代 凡 师 转 人 小 型 驻 沉 (31 x 
20 x 22cm) 内 进行 观察。 旷 虫 各 期 饲 注 于 租 度 24 一 27,5 守 。 相 对 迎 度 70--80% 的 恒温 宇内。 成 虫 饥 
让 1096 的 认 糖水 ,内 含 4 吕 的 广 模 守 , 瞬 蚊 嘿 以 回血 ,幼虫 饲料 为 脱 腾 独 开 粉 1 份 与 酵 屋 粉 3 份 的 泥 合 
粉 讶 。 

光照 白天 室内 为 30W 日 光 灯 ,每 骨 党 妥 14.5 小 时 (7:00--21:30)。 每 日 区 所 1.5 小 时 黄 氏 时 间 
(21:30 一 23:00) 和 1.5 下 时 复明 时 间 《5:30 一 7:00)。 划 拟 昔 儿 时 ,关闭 30W 月 光 灯 ,在 1.5 小 时 内 将 
15W 蓝光 或 黄 光 灯泡 逐 新 变 陪 ;将 拟 黎明 则 相反 。 在 摹 拟 黄 医 和 巢 明 期 间 。 用 照度 计 每 8 分 钟 间隔 测 
定 较 笼 处 的 照度 ,并 分 蓝光 和 黄 光 两 个 实验 组 分 别 进行 观察 。 

交配 时 间 的 观察 ”幼虫 按 钟 项 饲养 ,成 肾 后 ,上 唆 、 雄 晴 单 独 分 离 ; 置 党 内 羽化 。 羽 北 后 第 5 天 ,从 19， 
时 开始 ,每 小 时 将 礁 蚊 30 只 、 肉 蚊 20 只 共同 放置 小 型 蚊 笼 中 2 小 时 ,以便 有 足够 的 时 间 进 行 交 也 ,2 小 
时 后 将 该 组 中 所 有 上 肉 玉 取 出 解剖 , 答 查 受精 恬 受 精 与 否 , 计 算 交 配 受 精 率 。 整 个 实验 重复 一 次 。 

产 卵 时 间 的 观察 ”幼虫 成 师 后 , 叭 雄师 以 1:1.5 比例 , 即 200 雌 师 :300 座 晴 放 入 小 列表 乱 内 。 虱 
化 后 第 5 天 吸 免 血 , 然 后 将 已 饱 血 雌 蚊 移 出 ,随机 旋 入 二 个 蚊 笼 内 (蓝光 组 、 费 光 组 各 一 )。 每 个 笼 肉 有 
饱 血肉 玉 100 只 。 吸血 后 第 4 天 答 内 放置 6cm 直径 的 平 下 一 只 ,上 籼 湿 证 纸 一 片 ， 以 观察 产 卵 。 从 19 
时 开始 ,每 小 时 更 换 平 思 一 次 ,直至 次 展 7 时 ,分 别 计 产 卵 数 。 连 续 观 察 2 个 晚上 ,整个 实验 重复 一 次 。 


结 肝 


一 、 交 配 时 间 : 见 图 1 ,图 3。 

蓝光 组 : 从 19 时 开始 就 有 交配 话 动 , 在 19:00 一 21:00 时 期 间 ，40 只 睦 蚊 中 有 一 只 雌 政 受精 孜 阳 
性 ; 20:00 一 22:00 同期 闻 , 38 只 瞧 玉 中 广 3 只 腑 玉 受 梢 苇 阳 性 ， 但 交配 高 峰 在 22:00 一 24:00 时 期 间 ， 
此 时 值 伍 所 黄昏、 照 庇 从 16 Lux 降 至 0 时 ,受精 率 可 达 45% 。 略 度 降 至 0 后 ,交配 活动 明显 下 降 ， 在 黑 
障 期 间 无 交配 发 生 ; 但 在 摹 拟 黎明 、 恨 庭 由 0 升 至 85 Lux 时 , 交配 活动 不 明显 ， 在 3:00 一 7:00 时 期 间 > 
解剖 37 只 瞧 蚊 。 仅 一 只 肉 玉 受 痢 囊 阳 性 。 1 


本 文 于 1986 年 2 月 收 到 。 
* 第 三 军医 大 学 护 校 八 四 年 级 实习 生 。 
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纳 光 组 :， 从 20:00 时 开始 , 才 有 交配 活动 发 
生 ， 在 20:00 一 22:00 时 期 间 ，40 只 上 肉 蚊 中 有 2 白天 兴 拟 痪 泛 。 党 执 黎明 
只 上 峻 蚁 受精 跑 阳 性 ,交配 高 峰 也 在 22:00 一 24:00 0 二 RE 
时 期 间 , .受精 率 可 大 40.596: 此 时 腿 度 从 84 Lux 
降 至 0 ,以 后 受精 率 明 显 下 降 ， 在 黑暗 期 间 也 无 04 


交 卫 活动 发 生 。 在 琴 拟 黎明 5:00 一 7:00 时 期 间 ， 室 ，。 
扯 度 从 0 升 至 350 Lux 时 ,解剖 35 只 醚 由, 仅 一 次、 
只 肉 疏 受精 恬 阳 性 , 生 受 精 履 仅见 部 分 精子 。 雪 0 
结果 表明 : ”大 劣 按 习 的 交配 活动 是 有 节律 ” 庄 
鬼 。 但 蓝光 和 黄 光 对 其 交配 活动 的 影响 无 明显 莽 。 * 0 


蜀 ; 当 光 线 强 度 逐 渐 减 能 ,交配 活动 逐渐 增 加 。 蓝 4 La 从 
光照 度 从 16 Lax 降 至 0 、 黄 光 照度 由 84 Lux 降 1800 0 0 300 ~ -600 





至 0 期间 ,交配 活动 达到 高 峰 6 时 刻 (点 分 ) 
二 、 产 即时 间 ; 见 图 2 ,图 3 。 图 1 在 蓝光 和 黄 光 条 件 下 ,大 劣 按 收 交配 时 刘 的 比 
蓝光 组 : 实验 室内 30W 日 光 灯 下 (500 Lux)， 较 。 在 韦 续 2 小 时 内 , 肉 蚁 的 交配 受精 率 。 点 代表 每 

未 见 吹 疏 产 团 ， 大 劣 按 收 仅 在 克 拟 黄昏 21:00 一 2 小 时 的 开始 


23:00 时 才 开 始 产 卵 , 产 旷 高 峰 在 22:00 一 23:00 9 一 一 ® 蓝光 组 9 一 9 黄 光 组 


时 ,此 时 照度 从 16 Lux 降 至 0。 在 区 所 黎明 时 有 一 较 小 的 产 外 高 峰 , 但 产 卵 量 远 较 药 拟 黄 卉 为 少 。 在 黑 







于 所 黎明 
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置 2 在 监 光 和 凌 光 条 件 下 ,大 劣 按 入 每 小 时 产 卵 平均 数 图 3 药 拟 灿 卉 和 黎明 期 间 , 实 验 窗 内 
的 比较 。 点 代表 每 小 时 的 江 始 (Lux) 的 变化 
e@ 一 一 9 .蓝光 组 0----O 黄 光 组 e@ 一 一 @ 蓝光 组 0----O 黄 光 组 


料 期 间 即 照度 为 0 的 情况 下 仍 有 产 卵 现象 发 生 ， 不 过 数量 较 少 。 吸 血 后 第 5 天 和 第 6 天 ， 平 均 产 卵 数 
分 别 为 146、332o ‘ 

黄 光 组 : 在 19:00 一 21;00 时 、30W 日 光 灯 下 ， 也 无 产 卵 现象 发 生 , 21:00 时 后 才 开始 产 卵 , 但 产 
: 卵 高 峰 在 23:00 一 24:00 时 ,这 时 照度 已 降 至 0 , 产 卵 高 峰 较 蓝光 组 后 移 1 小 时 ， 且 获 拟 黎明 期 间 无 明 
显 产 卵 高 峰 。 吸血 后 第 5 天 和 第 6 天 ,平均 产 卵 数 分 别 为 98 、481。 

结果 焉 明 : 在 30W 日 光 灯 下 (500 Lux), 无 产 卵 现象 发 生 。 鞠 光 组 产 卵 高峰 在 22:00 一 23:00 时 ， 
照度 从 16 Lux 降 至 0 ;- 黄 光 组 在 23:00 一 34:00 时 ,此 时 照度 已 降 至 0。 在 无 光 条 件 下 ,有 零星 产 卵 现 
象 发 生 。 





讨 论 
交配 和 产 九 是 区 虫 在 自然 状况 下 一 种 正常 的 生理 现象 。 蚊 忠 的 交配 主要 在 群舞 状态 下 完成 ， 很 多 

较 种 可 在 黄昏 或 黎明 出 现 群 舞 现 象 , 群舞 的 形成 与 空间 、 声 音 、 光 线 等 因素 有 关 。 大 劣 按 凡 是 墅 栖 蚁 
种 ,过 去 对 其 叮 刺 活动 观察 较 多 ,在 室内 ,外 叮 刺 吸血 时 间 一 般 较 晚 。 高 峰 孝 在 午夜 罕 3:00 之 闻 ，(CRo_ 
senberg，19825 Wilkinson 浴 ，1978)， 对 其 交配 和 产 凯 时 间 , 沿 未 见 有 文献 报道 。 | 

实验 窒 玉 类 册 然 交配 率 常 受 雌 座 比 例 (Ali & Rozeboom，1973)、 蚁 岭 , 履 群 密度 、 空间 大 小 ( 王 兴 
让 等、1982)、 光 绥 强 弱 (Parker 等 ,1960) 等 因素 的 影响 。 大 劣 按 蚊 风 雄 比例 以 1:1,5 交配 受精 率 高 ， 
长 期 驯养 后 , 蚊 笃 空间 大 小 影响 不 明显 ,羽化 后 至 少 48 小 时 才能 交配 〈 刘 连珠 等 , 1986)。 长 时 间 的 蓝 : 
光 诱 导 是 大 劣 按 故 驯养 成 功 的 因 索 之 一 。 本 次 实验 观察 表明 : 在 昔 拟 黄昏 期 间 ， 负 现 交 配 高 峰 ; 当 蓝 
光照 度 从 16Lux 降 至 0 , 黄 光 照度 从 84Lux 隆 至 0 时 ,可 明显 刺激 肉 奴 蚁 的 群舞 交配 活动 ， 交配 受精 素 
明显 增高 ,这 与 通宵 蓝光 照射 对 大 劣 按 发 有 促进 自然 交配 作用 的 填 法 是 ~- 至 的 ( 宋 宗 臣 等 , 1984), 但 影 
网 交 配 的 主要 因素 是 光线 的 强 戏 ,蓝光 和 黄 光 对 交配 时 间 的 影响 无 明 显 攻 界 。 交配 活动 主要 发 生 在 敬 
拟 纳 昏 ， 而 在 草拟 黎明 期 间 交 配 活动 并 无 明显 赠 加 ， 与 大 劣 技 蚊 室 内 、 室 外 叮 刺 活动 在 黄 钳 后 明显 增 
加 ,而 在 歼 明 时 还 渐 减少 的 活动 规律 访 角 竹 的 《Rosenberg,，1982》, 闻 与 Reisen 等 519791 对 库 态 护 凡 
的 观察 由 在 照度 从 3 Lux 降 至 0 时 : 交 也 率 最 高 的 结果 中 一 致 的 :此 时 也 正 是 库 访 按 蚊 朋 落后 (22 Lux} 
狼 舞 交配 发 生 的 时 间 。 

座 尽 吸血 后 随 兰 自流 消化， 印 盘 开始 发 痊 . 我 们 在 实验 室 吊 观 家 到 绝 大 衣 分 饱 血 天 劣 按 凡 , 吸 血 启 
第 3 天蓝 章 中 胃 已 发 在 到 Christophers 分 烛 的 站 明代 丰产 时 更 各 发 生 。 一 般 认 为 笋 下 产 用 多 在 夜间 和 进 


得 :着 节 习性 国 蚁 种 甫 不 同 , 肥 较 通 过 齐 芝 ,时 这 和 秀 营 。 环保 进行 选择 。 Muirhead-Thomson (1951) 
党 观察 到 下 小 按 蚁 在 胃 影 下 产 旷 ， 说 国光 强 可 产 弄 活动 和 有 一 定 的 党 曙 。 Reisen 《1979) 对 座 坊 榨 入 产 
旬 上 时 四 也 村 行 了 观察 。 术 实验 观察 结 提 直上 明 : 在 蓝 者 腿 射 下 ， 产 姥 铝 上野 让 22300- -23:00 时 瑚 辐 ; 茹 时 


由 16 Lux 降 至 0 时 ;而 在 黄 光 条 件 下 。23 00 一 24:00 时 为 产品 蜂 : 此 时 照度 为 0。 在 30W 日光 灯 下 
则 无 产 卵 现象 发 生 ，Lia Lianzhu 等 (1987) 在 大 笼 内 发 现 有 产妇 现象 发 生 , 可 能 与 日 光 灯 距离 笼 底 较 
远 , 禾 内 吝 候 山 \ 光 线 较 弱 有 关 。 省 来 大 劣 按 蚊 的 产 统 时 间 除 与 光线 强 弦 有 关外 , 还 与 其 它 一 些 因 求 育 
关 ， 尚 而 进一步 观 训 ,阐明 。 产 煞 活动 主要 发 生 主 获 拟 黄 妖 时 期。 这 与 库 赤 按 习 的 产 卯 时 间 是 一 臻 的 
《Reisea，1979)。 但 库 态 撤 收 产 旷 级 峰 型 明显 , 而 大 劣 按 习 让 芝 氢 黎明 时 的 产 久 高 峰 并 不 朋 显 ， 特 别 吓 
黄 光 组 ,这 也 与 该 蚊虫 在 黎明 时 叮 刺 活动 增加 不 多 的 情况 是 一 致 的 。 
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